P. 


Mgr inż. Wiesław 


BUDZIŃSKI 


absolwent Politechniki Warszawskiej, były długoletni Pracownik Ministerstwa Budownictwa i Przem. 
Materiałów Budowlanych, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, 


przeżywszy lat 79, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł dnia 19 listopada 1987 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Grębałowie na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


we wtorek, dnia 24 listopada br. o godzinie 12.00, o czym zawiadamiają pogrążone w głębokim smutku: 


ŻONA I SIOSTRA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w dnia o godzinie w kościele paraf. w Bieńczycach. 
Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


